CARE, CARE+ and Hygiene Schedule January 20 to February 14 


MHU 4 


CITY OF LOS ANGELES 

CARE 

CLEANING AND RAPID ENGAGEMENT 


Trailer 4 Water Meter ##96250676 


Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Vetted Location 

7.2 

7.27 

7.22 

1.23 

7.24 


HOLIDAY 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 


CD 1 TEST 20 DAYS 

CD1 

CD1 

CD1 

CD1 













Vetted Location 

1.27 

1.28 

7.29 

1.3 

1.31 


811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 


CD1 

CD1 

CD1 

CD1 

CD1 








2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Vetted Location 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 


CD1 

CD1 

CD1 

CD1 

CD1 




















2.7 

2.77 

2.72 

2.13 

2.74 

Vetted Location 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 

811 S Garland Ave. 


CD1 

CD1 

CD1 

CD1 

CD1 
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SANTCtJION 
































